お客様ご相談窓口 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ごす明な点は下記窓□にご相談くだすい。 


修理などアフターヴービスに関ずるご相談は 

TE し 0120 — 3 12 1-68 
FAX 0 120 — 3 12 1-87 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 

T 巨し 01 20-312 1-11 
FAX 01 20—3121—34 


一 ) IS ごネ目富もを、 □ 家電品についてのご意見やご要望は各地区の巧客様ホ I 談センタ—へ 


担当地域 

電話番号 

所在地 

北海道地区 

01 1-833-508 S 

札幌巿白石区東札幌呂条4一 1—10 

東化地区 

022—232—5088 

仙台巿宮减野区屬の]一1 一4呂 

関東-甲信越地区 

03-3834-8588 

台東区乗上野2 — 7 — 5 (曰立家電上節ビル） 

中部地区 

052-795-5088 

咨ち屋市守山区 j 11宮の5 5 (曰な家電守山ビル） 

関西が区 

078 -431— 50呂8 

巧戸巿東灘区甲南の1 一3 — 8 

中国地区 

082-231-^50 泛資 

広島巿西区観音新的 1—7—17 

の国地区 

0台77—47-]088 

坂が巿柿迈114285— 143 

九州，沖縄地区 

092-281-5088 

福岡巿博多区店屋町 7—1 資（博多渡逛ビル） 


•ご相談窓□の咨称、巧を地等は変更になることが友りまずのでご3累くだまい。 


1 愛情点划 

♦長年ご使扇の冷凍庫の点検を！ 

口 

V 

♦巧愈コード、プラグげ勇常に熟し、。 

,•巧源コードじ深いなをを形なある。 故巧か巧故栃止のため、コッセットなら 

こんな i ぶ冢[ま 参 焦げ実いに志いがする。 ^ 巧源ブラブをはずしで、必ザ叛売店に、 

ありすも/方 与 • 冷班寒な面ごいつち水げおまつている 。 f 点横，憾遵をご相殺ください。巧用など 

•ピリピリと巧をを感じる。 r 詳しいことは叛売巧じご相赎ください. 

• その他の異巧かが播巧おる。 

J 


お客様 


形 


ち 


户て 

購入店ち 




購入を月日-購入店 S 


電話 

( 

) 

を記入しておいてくだ 
ちい。サービスを依頼 

購入年月日 

年 

月 

曰 


されるときに便利です。 


參日立ホーム&ライフソリューシヨン株式会社 
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RF - U 12 RFK ® 



この取披説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に也ずお読みください。 


i m 

H 


ホ-ム&ライフ取撒説明書は保証書とみに 

ソリ ーシ3ン — イ I .了"十ぶ'、 


据え付けるとき 


使いはじめ 
温度調節- 


各部の名郝と働を 


お手入れのしかた 


お障かな？と愚った5 
こんなとをには… 


6 


7 

7 

7 


8 


9 

9 


仕様/ 

消費電力量について/一 一 1日 
冷凍室の性能 

保誕とア フターサー ビス ——m 
お客様ご相談窓 □— 112 


HITACHI 

Inspire the Next 


日立を凍庫 


形名 

RF - U 12 RFK お 



業務用 





取扱説明 


据え付け n 


いかた 


お手入れ 


点検•ヴ—ビス 





































































ま全上のご注意 

(必ずお守りください） 


♦ご使用の前に、この r 安全上のごま意』をよ 
くお読みのうえ正しくお使いください。 

•ここに示したま意事項は、製品をお全に正し 
くお使い頂き、あなた节他の人々への危害唯 
損害を未然に侦止ずるためのものですので、 
必ず守ってください。 


A 警告と A 注意の意嘛ま次の通りです。 


A 警告 

取扱いを誤った場含、死こ 
や重傷等の重大な結果に結 
び巧く巧能性が大きいもの。 

A ま意 

取汲いを誤った場を、傷害 
または家屋-家具などの物 
的損害に結び付く可能性が 
あるちの。 


•本で中の「國記号」の意巧は次の通りでず。 


〇 

「必ずしてほしい行為」を表 
わします。 

處 

電源プラグを必ずコンセン 
卜から振いてください。 


必ずアース線を接滿してく 
ださい。 

0 

「禁止」を表わしまず。 


分解しないでください。 


触れないで< ださい。 


编れた手で触れないでくだ 
さい。 


水をかけないでください。 


•お読みになった後は、お使いじなる方がい 
つでも見られる巧に必ず保をしてください。 


A 警告 


定巧 15 AW 上のコンセントを単独で使用ずる 

他の器具と併用ずると、分岐コンセントが異常発熱 
して父雖の原因になりまず。 


〇 

単独で使巧する 



>覃源コードを清凍庫の脚や家具などで踏まない 

感覃-义雖の原西になりまず。 


0 

禁止 



覃源プラグを冷;ま库⑩背面で押し巧けない 

電源プラグが傷巧き、過熱•か雖の原因じなります。 


0 


禁止 


が。 

巧。: 

冷^ 


•電源プラヴの巧及び巧の取り巧け面にほこり 
が巧着している場をはよくふき取る 

ほこりで電気がシヨートしやすく 



• おま入れの踪は專源プラヴをコンセントからな 
<まためれた手で巧ま差ししない 

感電ずることがありまず。 


を 

壁源プラヴを撤< 
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安全のため 


を全上のごを意 


RF-U12RFK 
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安を上のご注意(っづき) 

(必ずおずりくだきい） 


A 堂化 



>地震などによる冷凍庫のお闽防止の処置をする 

露動によ y 冷;乗庫が転倒し、 \ I / 

けがの原因にな y まず。 

(詳しくは6ページ） 


〇 

転倒访止をずる 



口 


•リサイクルのときなど保管時の幼巧斑じ込みが 
懸怠される場をはドア 
パッキングをはずず 


〇 


パツキシグをはずず 



•電源プラヴを巧くときは電源コードを持たずに 
先端の要源プ琴ヴを持って引き巧く 

コードを持って掠くと、感電*ショート-発火の原 
因にな U まず。 


〇 

尝源プラグを持つ 



•電源コードを傷巧けたり破損したり加工した 
り無理になげた y 引張ごた y ねじった y た 
ばねた y しない 

感電‘ショート • 発火の 
原因にな LJ ます。 


S ) 


禁止 



♦電源コードや電源ブラヴが傷んでいたりコンセ 
ントの差し込みがゆるいときは使用しない 

感電■シヨート’発义の 
原因にな LJ ます。 


♦電源は巧流10 0 V 専用コンセントを使南ずる 

100 Vti 外では、感電•発火の原困じなリまず。 


禁止 



ル 


〇 


lOOV 専用コンセント 
を使用ずる 



♦長期間ご使用にな6ないと妾は電源ブラヴをコ 
ンセシトから抜く 

絶縁劣化によ运感電-漏電 • 発火の原因になリまず。 


•湿気のをいところや水がかかるところに据えげ 
けない 

絶婦劣化による感覃-漏電，発义の原因になります。 


を 

霉源プラグをおく 




水めれ禁止 



♦電源プラヴは3—ドが T 向きになるよ弓に是し 
込む 

逆に差し込むとコードに無理がかかり、感電*シヨ 
ート■発义の原困じなります。 


〇 


コードを下向きにずる 



•異常時（こげ真いなど）は電源ブラヴを巧き運 
あを中止する 

異常のまま運転を輸けると、 

感電唯火雖瓜原因となりまず。 


C 

電源プラグを抜く 



口 


RF - U12RFK 


A ま意 


>床が丈夫で水平なところに据え巧ける 

不安定な巧に据えせけまずと、ドアの蘭閱などで冷 
凍庫が剧れ、けがの原因にな U まず。 

(詳しくは6ページ） 


水平に据えがける 


卿貧 


QQ 


参庫内の食品や容器(特に金属製のち⑩)にはめれ 
たまで触れない 

凍傷の原因になりまず。 




接緒!禁止 



>庫巧にガミス製のビン類を入れない 

中身が凍って割れ、けがの原因になりまず。 


♦ケースに水を入れて製邪レない 

ケースが割れ、けがの原因になりまず。 



園 


0 

禁止 



•貪品をケースより前に出さない 

食温をケースより前に化ずと、ドアが閉ま6なかつ 
たり、食思の落下でけがなどの原因になります。 


>タースをはずして使わない 

實品の詰め過ぎじよ茜食品の落下、けがをどの原因 
じな U ます。 



顧 


禁止 



• 冷凍庫の底面にまを入れない 

舞凍庫の底面には鉄板があり、けがの原因になリま 
ず。 



接餘禁止 



•帯凍庫背面の機械 an こ手を入れた y 圧縮機に城 
れない 

高温ですので、やけど皆けがなどの原因にな y ます。 
特に幼招が手を触れないように、据がけ場所や据巧 
けち向にを意してください。 


接雜禁止 


苗遭 



•巧;ま庫を運搬するときは前脚部とテーブル後部 
を持つ 

他の部巧を持つと手がずぺって、けがの原因じなりまず。 
必ず2人 JU 上で運搬して < ださい。 


• 異臭がした y 蜜をした食品ほ貪べない 

腐敗により、病気の原因じなることがあリます。 


〇 

確実に持つ 



0 

禁止 



>据无巧け時やお手入れをした後に蒸発皿が正しく取り巧け S れているかを確認する 

正し<取り付けられていないと、除霜水が漏れ、 

床唯壁などを儒める原因になりまず。 


〇 

累凳曲を奮誘する 
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{な全のため 


{女全上のご注意(つづき) 



















































































































巧え付けるとを 


万一の地震にそなえて 


床が丈まで水平なところに 


• テーブル背面の中央に冷凍庫用較倒 
防止ペルトを拽け、先端を丈夫な壁 
やなに固定してください。 



別売品：部品番号 R-826CV— 300 


周囲にずを間を 

♦國 のようにずき菌をとってくだきい。 
ずき罔をあけませんと、放熱が悪く 
なり、蜜気代が増えた y 壁材が変色 
した y 活れたりしまず。 

•蒸発皿が壁に魅れまずと、振動营が 
発生することがありますので、壁か 
ら攘して < ださい。 


A 警告 

• 電源プラヴを冷凍庫の背面 
で巧し巧けない 

霉源プラグが傷つき、遏熱，火雖 
の原因になりまず。 


熱気-湿気の少ないところに 

雜 直煎日光唯がスレンジなどの熱影巧 
を受けまずと、冷却力が悪くなった 
U しまず。 

•湿気 や水がかかったリしまずと、絶 
縁が悪くなったり、きびた y しまず。 



•讚節脚を矢巧のち巧に回して床に着 
け、安定させまず。不を定な据えが 
けは、騷音が振動の原因になリまず: 
•じゅうたん-畳などの場合は、下側 
を面にしっか y した板を敷いてくだ 
さい。.冷凍庫の庭の熱による床の変 
をも肪げまず。 


調節脚 / 下がる 


么ま意 

•床がま夫で水平なところに 
据え付ける 

不安定なところに据えがけまず 
と、ド尹の開閉などで淆凍庫が 
倒れ、けがの原因になリます。 



移動ずるときな 

•必ず電源プラグを抜いてください。 
•食品を取リおし、蒸発皿の水を 

护でて /ドぶい 

•運搬ずるときは、前脚部とテー 
ブル後部を持ってください。 

転居などで運搬ずるとを 

•横積みしないでください。故障 
の原因になリまず。 

• 50-60HZ (ヘルツ）共用でず。 


么を意 

•冷凍庫を運誦するとき 
は、前脚部とテーブル 
後部を持つ 

化®部分を持つと手がずぺ 
つて、けがの原因になりま 
す。 


必ず2人 Wi で運搬してくだ 
さい。 



アース線の接続について 

感霉防止のため、±圖 • 洗い場の床‘地下室など 
湿気作水気のある場前こ据えがける塌合は、必ず 
アースを してください。 

♦ コンセントに アース 端ずがある塌会 
アース線（が属していません）を使い、背面下 
部のくアースお揣ねじ> に摇続してくだきい。 

♦コン セン トに アース 端ずがない塌合 
お員い上げの張売店または雲気工事店に依頼 
し、アース エ事 （D 種接地工事有料）をして 
ください。 



(銅線直徑1,目 mm ) 


A 警告 

• アースを巧実に取りだける 

でースぜ不完全な塌合、故暧や 
漏電のときに感霄することがあ 
LJ ます。 

別売品：アース穂に，日 m) 

部湿番号： NW ぶ 0 R 6 日2 


漏電しゃ斷器について 


次のようなところに摇続しないでください。 
♦水道管 •ガス营（爆発-引义の危横） 

* 電話濡のアースや遥雲針（遠雷のとき危険) 


水気の多いところ（魚店■豆腐店など常時床面に水気 
のあるところ）じ据え付ける塌合は、アースの谅かに 
漏電し唯断器を設置することが義務づけ6れていまず。 
詳しくはお賈い上げの敗売巧にご相談ください。 
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使いはじめ M 



4じゅうぶん滿文てか 
5貪蟲を入れる 

プラスチッ 
クのじおい？;^ 

は庫巧が)を y 
元るとなく 
なります。 



围度調節屬 


必要に応じて、く温度調節ダイヤル > で温度を調節してく若き心 

ふだんは "g" と "？" のや闇位置でお使いください。 



7 

約一 24〜一25で 

6 

約一21〜一23で 

4 

約一18〜一20で 

1 

約一15〜一16で 


♦表の温度は屆面漏度30で、食盡を入れずにドアを閉め、 
安定したときの値でず。 

•自動霜取 y 時は、一時的に湿度が上が y ます。上がり方 
は食□ちの量により変動しまず。 

自動霜取りにっぃて 

モ!（霜取 y 操作は不要でず） 

•冷却器にがいた霜は自動的に溶けまず。湛けた水は蒸発 
皿にたま y、 自動的に蒸発しまず。 


各部の名频と働を 




瓦さを巧おしまず6 
なしくは目べージ * 


• 庫 内にガラス製のピン類を入れないで 
ください。中身が凍って割れることが 
あ y ます。 

•テーブル （耐熱漏度100で）には熱く 
な香器員唯重き 25kg 以上故のせない 
でください。変形节変色した y しまず。 

♦周囲の 湿度が高いとき、テーブルの上 
にジャーホレンジなどを靈くと、露の 
イ寸くことザあ y まず。乾いた巧でふき 
取ってください。 

•巿販 の装入り寒帯剤（硝酸、尿素を含 
む）は入れないでください。中身が漏 
れた y、 白い粉が出るとさびの原因と 
なります。 


民 F-IH2 民 FK 
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据えかけるとき•使いはじめ•黒度調飾•各部のを称と働き 据え付け 



いかた 

















































































































































お手入れのしかた 


■巧に1回は、お手入れも。 


お手入れの方法 


f 1 

電源プラグを必ず抜 
きます。 

し 

2 

巧にめるま漏か中性 
洗剤を含ませてふき 
まず。中性洗剤でふ 
いた機は、水ぶきし 
まず。 I 

3 

お手入れ後、電源 
コードにきれつ唯す 
リ傷がないことを痛 
認しまず。 

4 

蒸発虹が正しく取 y 
付け6れていること 
を磕認しまず。 

5 

電源プラグをコンセ 
ントじしっか y 差し 
化みまず。 


蒸発皿（年に1回程度） 

はずして水洗いしまず。 

蒸発四は國のようじ、引き出 



取り巧けるときは、圧縮機上 
部のブッシュに蒸発 m 取手部 
のボスを差し化み、蒸凳皿の 
取手部が冷凍庫本体に当たる 
まで押し化んでください。 



お手入れのポイント 



ドアパッキング 

汚れ唯ずいところでず。 

下側もよくふきます。パッ丰 
ングが傷むのを防げまず。 


汁致す 

汚れや汁がたまったらふきと 
y まず。 


部品 

取りはずせる部思は、水說い 
できます。 


_ A 警告 _ 

• お事入れの際は空源プラヴをコンセントかち巧く 
まためれたまで巧き差ししない 

_感虽することがありまず。_ 

• 電源プラグの巧及び巧の取りはけ面にほこ y がが着 
している場音はよくふく 

义毅の原因じな y まず。 

• 水をかけない 

_電気部品の絶據が悪<な U 、 藏電-化鞭の原因にな LJ ます。 

• 電源コードや巧源プラグが傷んでいた y コンセント 
の差し這みがゆるいときは便巧レない 

感逗•ショート-火辦の原面になりまず。 


_ A 江思 _ 

• 淆满庫の底面に手を入れない 

けがをずることがありまず。 

• 冷凍庫背面の機拇部にまを入れたり圧縮機に魅れない 

高温でずので、やけどやけがの原因になリまず。 

• 振え巧け時やおま入れをした後に蒸発皿が正しく取 
り啊けられているかを確認ずる 

正しく取リ巧け6れていないと.隙 霜 水ザ漏れ、床が壁な 
どを傷める原困じなりまず。 


が爾抽 

•電源プラグを振き、 巧に差し込むときは5が 勒 上間をおいてください。 すぐに差し込むと冷凍磯の故釋の原因になりまず。 
•お手入れの際、霜や水がヶースから床に飛び散ることがありまず。乾いた巧でふき取ってか5お手人れください。 

• 食巧油および、かんきつ類の皮に含まれる汁ががいた場合はふき敢ってください。プラスチックが割れることがあります。 

•化学ザうきんをご使巧の燃は、そのを意害になってください。 

♦巧のよラなものは使わないでください。 

塗装®や部品をなゆまず。 

シンナベンジン•アル コ—ル •石油•粉ちけんみがきがアルカリ性洗剤•弱アルカリ性洗剤つ ッ クス•熱遍•酸•たわしなど C 
特にアルカリ性沸剤、弱アルカリ巧洗剤はプラスチックの表面を黄変させたり、プラスチックが割れること方部りまず。 

• 食記などの汁や殺虫斉がドア表面に付いた塌合は、ずく'ふき取ってください。すのまま放置しまずと、蜜色ず苗ことがありまず。 
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故障かな？と思った6 辯 


次のことをお調べください 

全く冷えないとき 

■電源プラグが抜けていませんか？ 

•ヒュー ス叩 ブレーカーが 切れていませんか？ 
•停電ではありませんか？ 

よ<冷えないとき 

•直射日光が当たった y 、 おくにガスレンジなどがあ 
りませんか？ 

•熱いものを入れたり、ドアをひんぱんに開けていま 
せんか？ 

♦食品を詰めずぎていませんか？ 

•周囲の風通しはよいでずか？ 


床面や庫巧に水がたまるとき 

•蒸発皿が正しく取り巧け5れていまずか？ 

♦ ドアが食品に当たって半開きになっていませんが？ 
ドアが半蘭きのままお使いじなりまずと、冷却器か 
ら溶けた水が、背面の蒸発皿が5あふれることがあ 
y まず。 

庫巧のにおいが気になるとき 

• じおいの強い食品を、ラップしないで入れていませ 
んか？ 

青がラるさいとき 

♦床がしっか y していまずか？ 

♦据えがけが悪く、がたついていませんか？ 

• 背面が壁などじ当たっていませんが？ 

•蒸発皿が、はずれていませんかク 


これは故障ではありません 

かの流れるような音や沸騰ずるよラな青 
(ボコボコ）がずる 

♦これは冷凍機の中の冷媒か6発をずる音で、停止中 
もおることがありまず。ときどき、"カチ、グ’という 
温度調節装置や霜取タイマーの動作をがしまず。 

ドアを開けた時、庫内かろ音（ピシッ）がずる 

•庫巧に暖かい空気が入り、遍度蜜化によ y 、 部品 
がきしむ音です。 

ドアを閉めた直後、ずぐにドアを開けぶラ 
とずると、ドアが重く感じる 

•庫的に入った空気が急に冷节されて、庫巧の圧力 
が一時的に庫外より低くなるためでず。1〜2分 
お待ちください。 


こんなとをには 


外側やテープルに露が付く 

■周囲の湿度が富いとき、外側に藝の巧くことがあ y 
まず。また、テーブルの上にジャー节レンジなどを 
置くとテーブルに漂がつくことがありまず。これは 
コップに冷たい水をまいだときにまわ y じ水滴がつ 
くのと同じでず。乾いた布でふき取ってください。 

庫內に霜、がが付く 

♦ ドアを長く蘭けておいた y 、 ドアの蘭顯回数が多い 
と水分が德や氷となって一靖的【こ庫巧じせくことが 
あります。ドアを開けたときに疆唯氷の潜けた水が、 
ケースからたれる塌合がありまず。乾いた巧でふき 
取ってください。 

冷凍庫の前面や側面、背面が熱く感じる 

•露巧防止パイプ作放熱パイプを内蔵しているためで 
ず。使いはじめや着場の扉開閉頻度が臺いときは、 
特に背面が熱<なリまずが異常ではあ y ません。食 
湿の醉蔵に影餐あリません。 





■長期間使わないとさは 

•カピが生えたり、じおいがこちつ 
たりしないよう、庫巧を掃隙し、 

2〜3日ドアを開けて乾燥させて 
<ださい。 



■停電したとさは 

>ドアの開閉を、できるだけ少なく 
してください。 

►新しい食温の財藏は、庫内の温度 
を高くするので、避けてください。 


編 


■塗装面に傷が付いたときは 

放ってお<と、 さびが発生します®で、旱めに処置 
してください。 

《簡単な処置方法> 

♦かきな傷は、 シールを はる。 

•大きな傷は、防水性のある壁紙を貼る。（ぎびは、 
紙がずりで落してから） 
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お 手入れの しかた •故障 かな？と思つたら•こんなときには… お手入れ 


点検•サービス 


RF-U12RFK 































































































仕様/消費動量について/を腊の性能屬 



お ち 

RF - U 12 RFK 

部 品 

種 類 

冷凍庫 

ケ ス’ . ... . . 7 

-itdr rm つ 

定格两容積 

117 L 

かおす法 

幅 460 mm X 醒行 585 mm X 高さ11 10 mm 

コード長さ 

2 m 

霖ホ. 皿 1 

定巧電圧 

100 V 

定巧周波数 

日 0/60 HZ 共用 

電動機の 
定お消費電力 

日 OHz 

90 W 

60 Hz 

90 W 

電熱装置の 
をお消費電力 

50 Hz 

130 W (霜取り時） 

60 Hz 

130 W (霜取り時う 

質 重 

35 kg 

• r を格内容積」は、日本工業規格 （ JSC 9801) じ基づき、庫内部品のうち冷节ず機能に影響がなく、工具無 
しじはずせる棚唯ケース等を、はずした状態で算出したものです。「定格内容積」じは、「食品収納スペース」 

と「冷気循環スペース」を舊みまず。 

•霜取 y は1日1〜2 ◎程度、1回の疆取りの時聞は20〜30分程度です。 


消費電力量について 


■冷法庫の消費電力量(年聞消費電力量)は、1999をの JIS C 9801 の改正によ y に〇(国際標華化機構)規格[こ準じた 
試験ち法じより測定し表示していまず。（この冷凍庫は、庫内温度を" 一2 Cncti 下"じ設定しています。ずの他の 
試験藥件は、下記表巧 r 滿凍庫」の集件と同じでず。） 


■消費電力量の試験条件 



J 1 S C 9801 

種 類 

ぶ練冷蔵庫 

冷致産 

冷凍産 

「スリースタ ー J 「フォースクー」磯種 

康巧 湿度 

冷凍室 

冷感室 

冷商室 

冷凍室 

一けで iU 下 

5で W 下 

5で下 

一 18で下 

扉開閉◎巧 

8回/日 

2己回/日 

2日回/曰 

8回/日 

周駐温度 

2日で 

周囲 湿度 

7 0 ± 5 % 

消費巧力屋 
孤 表示 

年圍消費電力 屋 〔 kWh / 年う 

Vfex 36 目日/巧 


W 巧:周面温度25ででの1日当た y の消費覃力星 ( kWh / 日) 


冷凍室の性能 


この冷ず室の性能は131^互（フォースター）です。 

冷凍室の性能は、日本て業規格 CJIS C 960 7) に定められた方まで 
試験したときの冷凍負荷温度（食品湿度）によって表示してありま 
す。 

■ J にの試験方法は次の通りです。 

(1) 必要に応じて、湿度調節ダイヤルを調節して試験を巧います。 

(2) 冷凍庫の据え侦寸場所の温度は15〜30での黎圍を基拳として 
います。 

(3) 冷凍室を格内容積10 0 L 当りん日 kgt 又上の食蟲を24時聞 W 内で 
-1 8で以下に凍結できる性能の淆凍室を、7ォース女一室と 


id 号 

E ： a >’ •叫フォースクー 

冷凍負荷温度 
(食品温度） 

— 18で下 

冷凍貪品の贈 
蔵期間の目安 

約3力月 


■ 冷ず食品の貯蔵期間 
冷滿食品の財蔵期闇は、食盘の種類•巧頭で 
の前蔵が態-冷凍庫の使用菓件などによって 
異なりますので、一応の目安としてご鬟くだ 


していまず。 


さい 


[ 10 I RF-U12RFK 



保証とアフターサービス 

(必ずお読みください） 

保証書（別添） 

保証書は、必ず「お買い上げ曰-廉売店名」などの記入をお確かめのうえ、紙売なから受け取っていただ 
き、巧容をよ < お読みのあと、大切に保管して < ださい。なお、資品の補償など、商品修理拟外の責は 
ご容赦ください。 

保証期間 

お買い上げの曰か51年闘でず。（ただし、冷凍サイクル■庫巧冷が器用ファンおよびファンモーな一 
は、目年闇でず。） 

なお、保障期闇中でも有料じなることがあ y まずので、保証書をよくお読み<ださい。 

補修用性能部品の保有期間 

冷凍庫の補憎巧性能部晶の保有期間は、製造巧ち切 D 後9年です。 

補修巧性能部品とは、ぞの製品の磯能を錐持するために必要な部思でず。 

転居されるときは 

ご転居じよリ、お買い上げの顯売庙のア7クーサービスを受けられな<な运場合は、前もって嚴売店に 
ご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を絕介させていただきまず。 

ご不明な点や修理に関ずるご相談は 

修理に関ずるご相談なちびじご不明な点は、お買い上げの販売店または「一般ご相談惡日」 （012 ぺ一 
ジ）の担当地域にお問い合わせください。 

修理を依頼されるとをは（出張修理） 

9ページにしたがっで調べていただ寺、なお異常があるとをは、必ず電源プラグを抜いてか6、お覧い 
上げの販売店にご連絡ください。 

■ご連絡していただきたい巧容 


品名 

曰立冷凍庫 

升泌 

RF-U に RFK 

お貢い上げ曰 

年月日 

故暗の状況 

できるだけ具体のに 

ご住所 

が近の目巧なども併せてお妊!らせください。 

' お名前 


電話番号 

( ) - 

訪鬧希望日 



^斤ミちは保 ME 書にも記載されています。 

檐理じ際しましては保証書をご提示<ださい。 

保証書の規定に従って、張売店が修理させていただきます。 

■ 保証期間が過ぎているときは 

修理ずれば使用でぎる塌合には、ご希望によリ修理ぎせていただきまず。 
■修理料金のしくみ 

修理料金=技術料寺部品げ+出張料 
などで構成されていまず。 


技術料 

故障した製品を正常に修復ずるための料金でず。 

技術者の人件費、技術教育費、測を機器など設備費、一般管理養などが含まれまず。 

部品げ 

修理に使用した部品代金でず。ぞの他修理【こか帯ずを部材などを含む場合もあ y まず。 

出張料 

商淀のある場所へ技術者を派遣ずる場合の費用でず。 

別遠、駐車料金をいただく場合がありまず。 


仕様/消費電力量について/冷凍室の性能*保証とアフタ—サ[ビス 
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